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巴 拉 巴 按 蚊 人 工交 配 中 雄 蚊 蚊 龄 与 受精 率 的 关系 


王 兴 要。 任 臣 姻 。 邓 宝 串 
(第 三 军医 大 学 寄生 虫 学 教研 室 ) 


自 McDaniel 和 Horsfall (1957) 介绍 了 伊 蚁 的 人 工交 配 法 后 ,许多 原来 在 实验 室内 不 易 自 然 交 配 ， 
国 而 无 法 繁殖 的 蚊 种 ,已 可 在 室内 大 量 繁殖 以 供 实验 研究 之 用 。 1966 年 Esah 和 Scanlon 用 人 工交 配 
法 ,在 室内 饲养 巴 拉 巴 按 蚁 获得 成 功 。 国 内 四 川 医学 院 及 成 都 生物 制品 研究 所 亦 于 1976 年 在 室内 同时 
建立 了 海南 白沙 巴 拉 巴 按 蚁 品系 。 由 于 工作 的 需要 , 我 们 通过 人 工交 配对 该 蚁 种 进行 了 饲养 繁殖 。 但 
在 多 次 人 工交 配 中 , 肉 蚁 受精 率 常 不 一 致 有 时 只 有 30% 左右 ， 有 时 则 可 高 达 80% 以 上 。 这 种 受精 率 
的 不 稳定 是 否 与 淮 蚁 议 离 有 相应 关系 ? 为 此 ， 我 们 用 羽化 后 12 天 以 内 不 同日 龄 的 雄 议 ,分别 进 行 了 人 
工交 到 ,以 观察 雄 蚊 日 龄 与 其 对 肉 蚊 授精 率 之 间 , 有 无 必然 的 相应 关系 。 

材料 与 方法 

巴 拉 巴 按 蚊 (Anopheles balabacensis Baisas): 由 四 川 医学 院 生 物 教研 组 引进 。 在 25 一 27C ,相对 
湿度 80 一 95% 下 ,通过 人 工交 配 , 进 行 累 代 饲育 繁殖 。 

议 龄 的 计算 ” 取 24 小 时 内 出 现 的 晴 ; 区 别 座 座 , 分 置 蚊 敌 内 羽化 。24 小 时 后 ， 将 未 羽化 的 晴 弃 去 。 
24 小 时 内 羽化 的 成 蚊 实 际 习 龄 应 为 0 一 12 小 时 ， 为 简便 起 见 , 作 为 零 天 计算 。 以 后 逐日 推算 。 

人 工交 配 法 ”参照 陈 登 宏 等 (1978)“ 按 蚁 人 工交 配 法 ”进行 。 但 维 蚁 的 头 , 姻 可 不 去 掉 。 雌 蚁 亦 不 
需 事先 前 血 。 采 用 一 雄 配 一 皮 法 。 交 配 后 24 小 时 解剖 峻 蚁 受精 训 。 在 镜 下 观察 对 内 有 无 精 虫 存在 ,并 
以 此 判断 受精 与 否 。 

谁 蚊 交配 反应 率 的 确定 ” 摊 蚊 被 乙醚 击 倒 后 ,立即 取出 钉 插 ， 10 分钟 后 即 可 用 来 进行 交配 。 每 次 
交配 操作 持续 5 一 10 秒 。 如 无 反应 。 则 在 若干 分 钟 后 , 再 强迫 交配 。 如 半 小 时 内 两 次 交配 不 能 成 功 , 则 
作为 无 反应 论 。 

为 了 保证 各 次 人 工交 配 操作 技术 的 一 致 , 各 次 应 由 同一 人 进行 操作 。 

所 用 的 施 蚊 来 自 同一 批 幼 虫 连续 两 天 所 玖 化 的 。 因 此 ,各 组 族 蚊 的 幼虫 期 营养 条 件 基本 一 致 


结果 与 讨论 


共 进 行 了 9 次 试验 , 施 蚊 日 龄 最 短 者 2 天 ,最 长 12 天 。 人 工交 配 过 程 中 温度 范围 为 23.0 一 26.5%C， 
各 不 同日 龄 堆 蚁 组 交配 结果 如 下 页 天 。 

从 表 中 可 以 看 出 , 不 同日 龄 的 雄 蚁 组 对 舱 败 的 授精 率 波 动 在 70% 一 85% 之 间 ， 其 最 低 与 最 高 受精 
率 之 间 的 差异 并 不 显著 (X* 一 3.084, 0.05 <P<0.25)。 故 雄 蚁 习 龄 与 雁 蚁 授精 率 之 间 看 不 出 明显 的 相 
关 。 

从 雄 蚊 交 配 反应 率 来 看 虽然 不 同日 龄 的 雄 蚊 组 间 , 人 彼此 差异 幅度 较 大 (58 多 一 86% )， 但 在 蚊 龄 与 
交配 反应 率 之 间 。 亦 看 不 出 任何 相关 。 反应 率 差 异 幅 度 较 大 , 麻 酬 的 深 斌 不 一 可 能 是 其 原因 之 一 。 男 
外 : 座 蚊 交配 反应 率 与 相应 雌 蚊 的 受精 率 之 间 , 亦 不 呈 比 例 关系 。 

因此 ,可 以 初步 认为 ,羽化 后 2 一 12 天 的 妈 蚁 蚊 龄 的 长 短 , 并 不 影响 受精 率 的 高 低 。 

人 工交 配 中 ,有 关 影 响 峻 蚁 受精 率 的 因素 ，Novak 和 Liem(1975) 曾 报道 用 潮湿 的 Co: 作 麻 壁 剂 
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事 ” 巴 拉巴 按 蚊 人 工交 一 中 ,不 同日 龄 的 雄 蚊 组 交配 结果 








































操作 时 温度 % | o' 蚊 反应 率 % 
2 3 25.0—25.5 86.4 56 73.2 
3 4 24.5 一 25.5 79.2 56 10 71.4 
4 4 23.0 一 24.0 09.0 5 45 83.3 
5 4 23.0 一 24.0 70.7 37 46 80.7 
b 4 24.0—25.5 65.6 58 +45 77.6 
7 4 24.5—25.0 71.1 54 38 70.4 
8 4 23.5 一 24.5 69.8 62 46 74.2 
10 3 23.5 一 24.0 79.4 51 43 84.3 
1 7 25.5 一 26.5 58.5 32 25 78.1 
合计 23.0 一 26.5 71.8 180 76.9 
麻醉 峻 蚊 , 作 Ae， vexans 人 工交 配 时 ,其 受精 率 高 达 100%, 而 用 干燥 的 co, 时 ， 则 受精 率 波 动 于 60 一 


100% 之 间 。Bryan 和 Southgate (1978) 认为 ,在 人 工交 到 前 24 小 时 ,将 礁 蚊 移 置 于 15 一 20%C 下 * 亦 可 
提高 肉 蚊 受精 率 。 我 们 的 经 验 是 ,在 同一 麻醉 情况 ,同一 温度 条 件 下 ,不 同 批 的 巴 拉 巴 按 蚊 人 工交 配 中 ， 
其 受精 率 差 别 亦 很 大 。 故 上 述 条 件 不 一 定 是 受精 率 高 低 的 主要 原因 。 McDanicl 和 Horsfall (1957) 曾 

告 , 当 一 族 蚊 连续 交配 3 只 肉 蚊 时 , 雌 蚊 受精 率 按 交配 次 序 依次 下 降 (90%，85%，509%)。 因 此 ,在 实 
际 操 作 中 ,以 一 雄 配 一 雌 较 好 。 此 外 ， 从 本 试验 结果 来 看 ， 这 批 雄 蚊 不 仅 来 自 同 一 批 幼虫 , 而 且 是 由 43 
小 时 内 的 晴 所 羽化 的 ,因此 ,这 批 维 蚊 的 生理 状态 , 特别 是 生殖 系统 的 发 育 及 性 活动 应 该 是 比较 一 致 的 ， 
也 可 解释 不 同日 龄 雄 蚊 组 的 交配 结果 基本 一 臻 。 反 之 ,如 果 所 试验 的 雄 蚊 不 是 来 自 同 一 批 幼 虫 ,而 各 批 
幼虫 在 饲养 时 的 各 种 条 件 如 饲料 的 多 穿 ,幼虫 的 密度 、 成 晴 的 先后 等 不 一 致 ， 则 造成 难 蚊 生理 状态 的 不 
一 敏 , 因 之 使 得 不 辣 批 的 雄 蚁 对 舱 蚊 授 梢 率 的 高 低 呈 现 不 稳定 状态 。 综 上 所 述 :; 我 们 认为 培养 出 健壮 
的 成 蚁 是 提高 受 情 率 的 根本 途径 。 
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